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_ 刺さ っ た ステ ィ ッ ク や 臓器 内 に 食い 込ん で いる 骨 片 を 回 収 
し て 傷 六 を : 台 療 する 術 式 。 傷口 か ら 発生 し て いる 血 だ まり を 
吸い 取っ た ら 、 ピン セッ ト で 異物 を 引き 抜い て 回 収 ト レイ へ 
運ぶ 。 その あと に 傷口 を 縫合 すれ ば 処置 完了 だ 。 

異物 除去 の 評価 は 2 ヵ所 用 意 さ れ て お り 、 異物 を 回 収 し 
た と き と 、 傷口 縫合 し た と き に 評価 が 表示 され る 。 最初 の 
評価 は 異物 除去 1 と 同じ で 、 「 抜 いた 角度 」 「 抜 き ミス 回 数 」 、 
「 異 物 を 落と し た 回 数 ] の 3 つが 影響 する 。 縫 合 時 の 評価 は 
裂傷 と 同じ で 、 傷口 の 紀 い か た で 決ま る 。 


1 本 TPOUHR 
1 ( 少 ド レー ン 血 だ まり を 吸い 取る 

少 ノ ピンセット 異物 を 引き 抜き 、 ト レイ へ 運ぶ 
3 の 釘 と 和 糸 傷口 を 縫う 


SN 細 異物 は トレ イ か ら は み 出 す が 、 ピン セッ ト 
陸 導 | が トレ イ に 乗っ て いる 状態 で 離せ ば 回 収 


・ 正 し い 角 度 で 異物 を 引き 抜く 
・ 引 き 抜 いた 異物 を 落と さす ず に トレ イ ま で 運ぶ 
・ 縫 合 線 の 長 さ が 規 定 以 上 あり 、 左右 の 幅 が 正確 


合 の 折り 返し の 回 数 が 規定 以上 ある 


、 埋まっ た 異物 を 回 収 し 、 傷 音 を 治療 する 術 式 。 最 初 に 異 
物 の 影 を スキ ャ ナ で 表示 させ 、 影 の 部 分 を メス で 切開 し 、 異 
物 を 露出 させ る 。 こ の と き 、 影 を 表示 させ な いと メス で 切開 
する こと は で きず 、 影 が 消え た 場合 は 再度 影 を 表示 させ る 必 
要 が ある 。 異 物 の 露出 に 成功 すれ ば 、 あ と は ピン セッ ト で つ 
か ん で 回 収 トレ イ に 運び 、 切開 口 を ヒー ル ゼ リー ー で 治療 すれ 
ば 処置 完了 。 評 価 ポイ ント は な い が 、 異物 を 術 野 に 落と す と 
「Miss」 に な る の で 油断 せ ず に 処置 を し よう 。 


【 手 順 】 
1 @ スキ ャ ナ 騰 器 内 に ある 異物 の 場所 を 特定 する 
メス 切開 し て 異物 を 霞 出 させ る 


3 ノ ピン セッ ト 異物 を トレ イ へ 運ぶ 
44 づ ヒー ル ゼ リー 傷口 に 塗る 


吉 出 し た 異物 を ピン セッ ト で つま ん で トレ 
イ に 運ぶ 。 抜く 角度 を 気 に す る こと な 
j 了 N く ピン セト 4 動か そう 。 


we か AntYYYSYYrPYPmY 人 PP0 人 か Ce の oooaeeot 


、 患部 に 漏れ た 薬液 を 取り 除く 術 式 。 薬液 に ドレ ー ン を あ 
て 、「Okj と 表示 され る まで 吸い 続け れ ば 処置 完了 だ 。 発 
生 中 は 下 に ある 上 部 の 処置 は で さき な く な る の で 、 この 術 式 を 


優先 し よう 。 だ まり より も 長く 了 引 し 続け る 必要 が ある 。 、 


【 手 順 . 


』 (ドレーン 薬液 を 吸い 取る 


枯 証 | 一定 時 間 放 置 し て も 業 液 は 広がら な い 
較 が 、 楽 液 の 下 に ある 中 部 の 処置 が で き 
人 交 | な いた め 、 さき に 吸引 し て お く こと 。 


骨折 処置 


p 評価 ポイ ント | 


回 収 し た 骨 片 を 配置 し 、 骨 片 を 定着 させ る 術 式 。 刺さ っ て 
いる 骨 片 は 異物 除去 1 また は T の 術 式 で 回 収 する こと 。 回収 
し た 骨 片 は 追加 トレ イ に 置か れる の で 、 ピン セッ ト で つか 
み 、 正しい 場所 に 配置 し て いこ う 。 こ の と き 、 骨 片 の 裂け 目 
を 手掛かり に する と いい 。 骨 片 を 間違っ た 場所 に 置い た り 、 
術 野 に 落と し た 場合 は 「Miss] に な り 、 トレ イ の 上 に その 骨 
片 が 戻さ れる 。 骨 片 の 配置 が すべ て 終わ っ た ら 、 ヒー ル ゼ リ 
ー を 「0k] と 表示 され る まで 骨 片 に 塗っ て 定着 させ よう 。 


を E: 提 「 9 00N0 
| ピン セッ ト 追加 トレ イ に ある 骨 片 を 配置 
〆 づ ヒー ル ゼ リー 配置 し た 骨 片 を 定着 させ る 


ッ ト が 自動 で 外れ て 処置 完了 だ 。 


つぎ の 骨 片 が トレ イ の 上 に 出現 する 。 


曲がっ た 骨 は 矯正 する 必要 が ある 。 骨 
を 正しい 位置 まで スラ イド させ る と ピン セ 


裂け 目 が 一 致す る か 確認 し 、 正 し い 位 
置 で 骨 片 を 離 そう 。 設置 に 成功 する と 


⑤ ヽ み ググ 


評価 ポイ ント ( ) 


ポー ウェ ル 法 と 呼ば れる 腫瘍 摘出 の 術 式 。 まず は 肛 器 内 
に 隠れ て いる 腫瘍 を 露出 させ る の だ が 、 スキ ャ ナ で 腫瘍 の 影 
を 表示 させ る と 腫瘍 摘出 時 の 評価 が 「Good] 以下 に な っ て 
し まう 。 影 を 表示 させ れ ば 切開 が 容 易 だ が 、 「cool 評価 を 
狙う な ら 、 事前 に 腫瘍 の 位置 を 覚え て お く 必要 が ある 。 

腫瘍 の 位置 が わか っ た ら 、 メス で 患部 の 中 央 を 切開 し て 腫 
瘍 を 露出 させ る 。 その 後 組織 液 を ドレ ー ン で 吸い 取り 、 pg 
イド ライ ン に 沿っ て 腫瘍 を 切り 離す 。 あと は ピン セッ ト で 用 
瘍 を 摘出 すれ ば 、 それ まで の 評価 が 表示 され る 。 影 表示 以 
外 に も 「 吸 引 し た 組織 液 の 復活 回 数 」 「 切 り 取っ た 腫瘍 を 
術 野 に 落と し た 回 数 」 も 評価 に 影響 する の で 慎重 に 行ない 
た い 。 な お 、 腫瘍 を 摘出 する と 必ず 切除 痕 が 残る 。 切除 痕 
を 処置 する と き は 、 追加 トレ イ に ある 人 工 膜 を 切除 痕 に 乗 
せ 、 ヒー ル ゼ リー で 定着 させ れ ば 処置 完了 。 た だ し 、 腫瘍 を 
回 収 ト レイ に 乗せ た と き に 、 小 腫瘍 (38 ペ ー ジ 参照 ) や 用 
(41 ペー ジ 参 照 ) が 発生 する 場合 が ある 。 小 腫瘍 の 処置 は 
後回し で 問題 な い が 、 切除 痕 内 や 周辺 に 騰 が ある と 人 芽 膜 
が 乗せ られ な い の で 、 事前 に 処置 する こと 。 


【 手 順 】 

| @ フ スキ ャ ナ 愚 部 の 位置 を 特定 する 

の ヽ メ ス 腫瘍 を 霞 出 させ る 

3 ( 少 ド レー ン 組織 液 を 吸い 取る 

外 メス ガイ ドラ イン に 沿っ て 腫瘍 を 切り 離す 


5 ノビ ピン セッ ト 切り 離し た 腫瘍 を トレ イ へ 運ぶ 
ノビ ピン セッ ト 切除 痕 に 人 工 膜 を 乗せ る 
ず ヒー ル ゼ リー 人 工 膜 を 定着 させ る 


の い 当て る と 、 一 定時 間 影 が 表示 され る 。 


| メス で 切開 する と きも 影 の 有無 が 評価 
に 関係 し て くる が 、 影 を 表示 させ た 時 点 


庫 で [Cool] は 取れ な く な っ て いる 。 


と 、 組織 液 の 吸引 か ら や り 直し に な る 。 


| 昌 価 も 下がる の で 一 気 に 切開 し た い 。 


評価 ボド ほ 


・ 腫瘍 の 影 を 表示 させ ず に 軒 部 を 切り 開く 


・ 組 織 液 が 再発 する まえ に メス で 腫瘍 を 切り 取る 
・ 切 り 取 っ た 腫瘍 を 落と さ ず に トレ イ へ 運 避 


腫瘍 の 位置 が わか ら な い 場 合 は エコ ー 
で 患 部 を 探す ピン ポイ ント で 患部 に 


ガイ ドラ イン が 消え て 組織 液 が 復活 する 
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